28/05/2020 


HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES 


Observações: 

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em: 
https://financeiro.host q ator.com.br/viewinvoice. ph p?id=15829363 
O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo. 

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.host q ator.com.br/termos de serviço.shtml . 


Recibo do Sacado 



HostGator Brasil Hospedagem de Sites 

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA 

Rua Lauro Linhares, 589, Ático 

Trindade - Florianópolis/SC - CEP:88036-001 

CNPJ: 15.754.475/0001-40 
Inscrição Municipal: 477.078-1 


3AKKOF AMERICA ^| 755 - 2 | 75590.00331 89714.295824 93649.849846 2 82590000004499 

Nome do Beneficiário 
Endurance Group Brasil 
Sacador/Avalista 


Nome do Pagador 


Data de Vencimento 

Valor do documento 

Josafa Batista de Souza 


18/05/2020 

44,99 

Agência / Código do Beneficiário 
338971429 

Nosso número 

5829364984 


Autenticação Mecânica 



Corte na linha pontilhada 


BANK OF AMERICA^ í '| , 7gg 2| 

| 75590.00331 89714.295824 93649.849846 2 82590000004499 

Local de Pagamento 

Pagável em qualquer banco. 

Vencimento 

18/05/2020 

Beneficiário 

Endurance Group Brasil 

Agência/Código do Beneficiário 

338971429 

Data Documento | 

08/05/2020 

N° do Documento 1 Espécie Doc. 1 Aceite 1 Data 

Processamento 

15829363 | DS | NÃO | 08/05/2020 

Nosso Número 

5829364984 

Uso do Banco 

Carteira 

98 

Espécie Quantidade Moeda Valor Moeda 

R$ 

(=) Valor do Documento 

44,99 

Instruções 

- Não realizar cobrança de juros. 

- Operação sem desconto 

- A ativação do serviço contratado somente ocorrerá após o pagamento do boleto. O prazo para 
ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o 
prazo é de 2 dias úteis. 

- Caso seu serviço tenha sido suspenso por atraso do pagamento, é necessário realizar o 
pagamento e aguardar o prazo de compensação acima para que ele seja reativado. 

- Por favor, aguarde até 2 horas para realizar o pagamento do seu boleto. 

(-) Desconto / Abatimento 

(-) Outras Deduções 

(+) Mora / Multa 

(+)Outros Acréscimos 

(=)Valor Cobrado 

Pagador 

Josafa Batista de Souza 

Rua Sao Paulo, 11 

Tucurui, PA, 68457130 

Sacador/Avalista 

Cód. baixa 


Autenticação mecânica - Ficha de Compensação 



https://financeiro. hostgator.com. br//modules/gateways/boleto/boleto.php?invoiceid=15829363 


1/1 
















































































































